した。そしてそのままバットのひと振り!フランクさんは床に倒れふした。28
〓280へ
◆Hにチェックして…122
う～ん、またも大切なpSIパワーを使ってしまい。ちよつぴり反省。
◆Hにチェックして…12
122へ
307
「よく、来た……」背後で、低い声が響いた。驚いて振り返ると、そこには、放射状の金属
質な体を持ったモンスターが!
「ここ、ルミネホールが、7番目の"おまえの場所"だ。だが今は、この私、電撃バチバチ
の場所だ。奪い返せばいい……できるものなら!」
電撃バチバチは、体から黄色い稲妻を発しつつ、ぼくらに挑みかかってくる!
「ネス、気を付けろ!こいつも反撃のサイコシールドをかけているかも知れないぞ!」
プーが、鋭い叫び声を上げた。サイコシールドをかけてるかかけていないか、確かめるに
はPS〓を使ってみるしかないか!
●催眠術で様子を見る

